
CAMBIO ENERGETICO 

ESPECIAL1STA EN AHORRO ENERGETICO Y RENOVABLES 





Cambio Energetico es una empresa 
dedicada a la promocion de proyectos de 
energias renovables y eficiencia energetica. 



Contamos con especialistas titulados, estamos registrados como 
instaladores en todas las areas de la eficiencia energetica: 
electricidad, calefaccion, fontaneria, etc. y trabajamos con 
marcas de reconocido prestigio, asegurando la satisfaccion con 
el resultado final. 





LED 

Ahorre el 80% con 
focos y bombillas LEO 
» 




ENERGIA SOLAR 
TERMICA 

^ Energia solar para 
ahorrar agua caliente 





ENERGIA 1 
EOLICA 

Energia electrica 
directa del viento. 







CALDERAS DE 
BIOMASA 

Calderas y estufas de 
biomasa para 
calefaccion 



ENERGIA SOLAR 
TERMODINAMICA 

Energia solar 
combinada con 

ffp rafor. 
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Kit Solar 



kit solar fotovoltaico 




Kit Solar 



placas solares 



Kit Solar 



Placas Solares 



Kit Solar 

Kits solares fotovoltaicos autoinstalables para 
electrificacion de viviendas aisladas o casas de campo. 
Tambien disponemos de kits para autoconsumo de 
viviendas, locales o empresas con conexion a red. 
Todos nuestros kits solares se montan con dos sencillas 
conexiones, se acompanan de instrucciones y un 
tecnico le asistira telefonicamente. 



kits energia solar preinstalados 
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Todo pftmonlAdo 
en base perforada 

**** 
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LED 
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"CambioEnergetico.com ofrece 2 anos de garantfa 
para los kits de placas solares, el coste del 
transporte de los materiales hasta nuestras 
instalaciones y el trasporte de vuelta con el kit 
reparado corre por nuestra parte." 



.cambioenergetico.com 



Kit Solar Fotovoltaico 



Kit solares totalmente 
preinstalados. 

Componentes de 
marcas europeas. 



ano! 



envio 
gratuito 



/Mo/Hi tin HSUB 

0% 



Kits energfa solar, disenados para casas 
de campo, vivienda rusticay similares. 



Kits energia 

componentes 
sobre panel 
para auto-in 
solo dos 
Materiales 
garantizada, 
adecuadas y 
asegurada. 



solar con los 

premontados 
bianco, listos 
stalar con tan 
conexiones. 
de calidad 
protecciones 
una produccion 



Panel Solar Policristalino 
140 W 

Con un 10% de descuento! 
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Subcategonas 





Todos los componentes y materiales para su 
instalacion aislada, de balance neto, consumo 
simultaneo o de vertido a red. Tambien kits de energia 
solar auto-instalables de facil montaje tanto para 
aislada como para auto-consumo. 

Nuestros especialistas en eficiencia energetica y 
renovables brindan un servicio de gran valor para la 
empresa moderna, municipios y particulares que deben 
optimizar su consumo energetico. 
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Kit Solar Fotovoltaico 



kit energia solar para casas de campo 

Kit fotovottwco aulcnnstolabJe (solo dos conexiones) para vtwemdas sin coocx'Oo a las red ctoctrtca 

175 Watios/dia (vefano y fines de semana) a \ I 

































































































1 panel 
25W 






Regulador 
Solara 



Batena Solar 



Caja y 
protecoones Jodo 

en base perforada 

bianga 

Componentes kit autoinstalable 



Bombillas 12V 



[■ IMHuj 



IBratqto in I bUoBi 



349 € 

IVAYTRASPORTE INCLUIDO 



NUESTROS SERVICIOS: 

^Recuerda que podemos disenarlos a tu medida sin 
coste suplementario. Solicita tu presupuesto a tu 
medida 

S Tambien te lo podemos instalar completamente en 
tu vivienda en: Madrid, Castellon, Granada, Sevilla, 
Huelva, Girona, Alicante, A Corunay Zaragoza 

s Si tienes alguna duda, estaremos encantados de 
solventarla. o llama al 673056580 o si prefieres al 
927 500 162. 
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Placas Solares 



Componentes y kits para realizar su intalacion solar 
termica, para ACS (Agua Caliente Sanitaria) y 
calefaccion, ahorrando hasta el 70% en su factura 
energetica. 




Instaladores inscritos en el registro de instaladores de 
la Junta de Extremadura para ACS y calefaccion. 



Nuestras instalaciones son realizadas por profesionales 
en calefaccion asistidos por un Tecnico Superior en 
Energias Renovables. 
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Kit Solar 



Te lo podemos instalar completamente en tu vivienda 
en: Extremadura, Madrid, Castellon, Granada, Sevilla, 
Huelva, Girona, Alicante, A Corunay Zaragoza 




Nuestra tienda online ofrece una plataforma para 
que los profesionales puedan obtener 
directamente la cotizacion de los productos 
accediendo al area de profesionales. Como 
complemento nuestros tecnicos ofrecen 
asesoramiento, configuraciones, etc a los 
instaladores. 
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Placas Solares 



Instalando panales de energia solar termica se obtiene 
un ahorro del 70% en el consumo de agua caliente 
sanitaria. Tambien se puede combinar con la 
calefaccion de una forma muy eficiente en 
instalaciones de calefaccion por baja temperatura. 



|jpj| n -3flfcf Kit solares totalmente/^^, 

^fcflwft mk wJm\ E5E23 
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H marcas europeas. {J /q 




Este tipo de instalaciones es altamente 
recomendable en aquellos edificios, 
viviendas, etc. que tengan el agua 
caliente integrada en el circuito de la 
calefaccion, ya que esto nos permitira 
tener la caldera completamente apagada 
durante varios meses al ano, obteniendo 
un ahorro mas que considerable. En 
industrias o instalaciones que consuman 
gran cantidad de agua caliente su 
instalacion es fundamental. 



www.cambioenergetico.com 



Placas Solares 



Trabajamos exclusivamente con las mejores marcas en 
esta tecnologia. 

Realizamos las gestiones y 
memorias necesarias para 
cumplir con el Codigo 
Tecnico de la Edificacion en 
viviendas de nueva 
construccion o en viviendas 
rehabilitadas. 




En la pestana "Clientes y proyectos " puede ver algunas 
de nuestras instalaciones de iluminacion LED, energfa 
solan biomasa, etc. 
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www.cambioenergetico.com 
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